MONTAGCIO DELTA FUNICELLA PER IL FUMZIONAMENTO DELLA SCALA PAR- 
LANTE. 

Togliere la scala sfilandola dall’alto. 

Tagli a re tin pezzo di fumeella della lunghezza di mm. 1270. 

Piitoare un capo ill delta f uni eel I a attraverso 11 foro 1 della puleggia ed eseguire nn undo al- 
Festreniitu di ciascuno del due capi (Lmgh. net la anno data mm, 12 (M>). 

Awolgere due spire (glramdo da destra a sinistra! sulFaLberelLo 2, passe re sulla puleggia e 
still e earrucole 34 c ritornare sulla puleggia sempre seguendo il senso delle frecce 
indicate in figure, pass a re poi per la cava 5 t fissare la cordicina alia molletta median te 
it no do del capo rim as to libero, t agganciarla al dentino 6. 

MONTAGGIO INDICE. 

Rimetlere a posit i la scala e dope aver messo il condense I ore var iabile in posizione di tutto 
cliiiiso, ap m tare tutto a'dcstra il portaindice inserendo la J funicella nclle sue piastrioe 
niollcggianti* 

Control lore Pesatta posiziono del Find ice sulla emissions di una staziotic nota. Indi fis&are 
la ftinlcella alle pias trine del porta indice eon col la alPacetonc. 









